Alfredo Lissoni 


Da: 

A: Alfredo Lissoni <alisson@tin.it> 
Oggetto: R: ONDATA ESTIVA 

Data: sabato 12 settembre 1998 13.24 


Credo di aver osservata lo stesso oggetto il 13 sera verso le 22:30 a Casalmaggiore (CR), assieme a mia moglie. 
Abbiamo potuto osservarlo per pochi secondi, io l'ho notato per primo e ho avuto modo di guardarlo meglio. 


Eravamo seduti su una panchina dell'argine di fronte al Lido Po, il cielo stellato era scarsamente visibile dato il forte 
inquinamento luminoso e gli alti alberi che crescono intorno, ma alla nostra destra (eravamo in faccia al Po, dunque 
guardavamo grosso modo in direzione sud-sudovest, credo) era abbastanza visibile l'Orsa Maggiore. 


L'oggetto aveva forma di ala a delta, ci è parso, i cui contorni erano però appena percepibili. Più che altro abbiamo 
notato le coppie di luci, di un colore marrone chiaro che davano l'impressione di piccole protuberanze chiare su uno 
sfondo dello stesso colore, ma più scuro. AI centro sembravano più grosse che ai lati, direi che fossero disposte in 
modo decrescente. 


Difficile se non impossibile per noi stabilire l'altezza e le dimensioni reali dell'oggetto, che ha sorvolato un albero 
girandogli attorno per poi dirigersi verso il Po facendo allo stesso tempo una manovra a S (o a scalino) come per 
guadagnare uno-due metri di quota, Non appena abbiamo cominciato a capire che non era una cosa "normale", è 
sparito. 


Le luci o protuberanze nella parte inferiore dell'oggetto mi hanno dato l'impressione di uno stormo di uccelli 
notturni, tipo gufi o allocchi, ma il loro movimento solidale durante la manovra di svolta e di innalzamento sono 
impossibili in uno stormo di uccelli. Quando era presso l'albero ho notato anche un fruscio, ma potevano essere le 
foglie. A parte il fruscio iniziale, il volo mi è parso assolutamente silenzioso e le manovre eleganti. 


L'impressione era che l'oggetto fosse radente alla chioma dell'albero, alto grosso modo 3-4 metri, in tal caso 
stimerei che l'oggetto fosse grande come un normale deltaplano, ma forse poteva essere molto più in alto e 
pertanto molto più grande. Non poteva essere un deltaplano perché non aveva nessun tipo di luce fissa o 
intermittente che, credo, siano obbligatorie per il volo notturno. 


Rimango a disposizione per altre informazioni, se volete. Però sono in fase di trasloco dall'Ungheria (Szeged) 
all'italia (Casalmaggiore, appunto), e l'indirizzo e-mail sarà valido ancora per un mesetto, poi il sistema più sicuro 
per contattarmi sarà il cellulare GSM ungheresi 


Fino al 10 ottobre sono reperibile anche Miri e ni 


Poi mi trasferisco in Italia, dove però non ho ancora un recapito telefonico. 


Spero di essere stato utile. 


26041 CASALMAGGIORE CR 


~----Messaggio originale----- 
Da: Alfredo Lissoni <alisson@tin.it> 
Newsgroup: agora.discussioni.alieni 
Data: venerdì 28 agosto 1998 11:43 
Oggetto: ONDATA ESTIVA 


>Il Centro Ufologico Nazionale, sezione Lombardia, cerca testimoni degli 
>strani eventi che hanno interessato l'Italia a partire dal 12. Fra i vari 
>testimoni, due astrofili di Malnate (VA), hanno dichiarato: "La notte 

>fra il 13/08 e il 14/08/98 piu' precisamente alle ore 12.20 

>mentre ci apprestavamo a osservare la zona circostante Giove abbiamo 
>visto un oggetto di forma triangolare 
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